WikipediA 

Awutu 


Awutu är ett kwaspråk med 180 000 talare (2003). 
Talarna av språket bor mestadels vid Ghanas kust, väster 
om Accra. 

Källor 


■ Awutu på Ethnologue (https://www.ethnologue.c 
om/ 18 /language/afu/) 


Hämtad från "https://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Awutu&oldid=43631080" 



Awutu 

Talas i 

Ghana 

Antal talare 

180 000 (2003) 

Språkfamilj 

Niger-Kongospråk 


■ Atlant-Kongospråk 


■ Volta-Kongospråk 


- Kwaspråk 


■ Nyospråk 


- Potou-Tanospråk 


■ Tanospråk 


■ Guangspråk 


■ Södra Guangspråk 


- Awutu 


Språkkoder 

ISO 639-3 

af u 
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